Z MALARZOW 


ELEONORA DEMEL 


żona pułkownika W. P. 


przeżywszy lat 52, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 12 maja 1949 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 16 b. m. o godzinie 10 rano 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zaprasza stroskana 

Rodzina. 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 


S. STAWOWIAKA 
KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 22 — TEL. 556-464 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
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